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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ സി - 8/ 1391(4)/2014 / ജി. എം. സി. റ്റി. 


2014 സെപ്റ്റംബർ 10 . 


തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ് യക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമാ യി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 
81/ 2014 പീഡിയാട്രിക് വാർമിംഗ് മാട്രസ്സ് 1. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


No. C8/1391 (4)/2014 / GMCT. 


10th September 2014. 


അസ്സൽ - 420. 


ശരിപകർപ്പ് - 210 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -10 - 2014 , 3.30 മണി. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor & Head , Paediatric 
Surgery , SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender 
should be subscribed tender number and addressed to 
the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3.30 p. m . 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2014, 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -10- 2014 , 
3 മണി. 


Tender No. and Name of Items with Quantity 
81/ 2014 — Paediatric warming mattress — 1. 


Cost of tender form (inclusive of VAT): 


Original — 420 . 


Duplicate — 210 . 


Last date and time for sale of tender form 
16 -10 - 2014 , 3. 30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender 
17 - 10 -2014 , 2.30 p . m . 


Opening date and time of tender form 
17 - 10 - 2014 , 3 p . m . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of The 
Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 27 - 9 - 2014 . No other forms of 
remittance will be accepted . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest 

Money Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 
working time. 

Specifications 
Paediatric warming mattress — 1 No. 
The control unit of the mattress can be set between 
32 to 40°C temperatures with accuracy of 0 . 1°C . 
It has a developed alarm and security system . 
Made of Carbon fiber material that doesn t block 
the X -rays . 
It has low voltage and there is no risk of electric 
shock . 


TENDER SCHEDULE 


DE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 


2. The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


The mattress can reach to 37°C in 7 - 10 minutes . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 


Disposable and reusable covers available . 
The dimensions of the mattress are 80 to 90 cm 
long x 40 to 60 cm wide. 
It has ISO and CE certificates. 


7 . Earnest Money Deposit (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 


(2) 
MMUS M18 / 1391/ 2014 / 81. 290.M1.21. 2014 omogomið 10 . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആ വശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്ക് 
മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
01020MM 1200 - 695 011 29 m Meionuml08 2900131101 
COOmsom . 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും - 85 /2014 - ഇൻഫ്യൂഷൻ 
പമ്പ്- 2 എണ്ണം. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 27 - 9 -2014 . No 
other forms of remittance will be accepted . 


അസ്സൽ - 420. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 


Specification 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 10 - 2014, 3. 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2014 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -10- 2014, 
3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങ ൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Infusion Pump — 2 Nos . 
Infusion Range: 
Micro Range: 0 .1 ml/hr to 299.9 ml/hr ( in steps of 0.1 ml) 
Micro Range : 0.1 ml/hr to 99.9 ml/ hr ( in steps of 0.1 ml) 
Volume Limit: 1 to 9999 ml (in steps of 1 ml) 
Display: Six digit, seven segment LED display shows the 
• Infusion rate setting * Total Infusion time in 

| hh: mm: SS 
• * Total volume infused 

Alarm : Piezo -electric alarm device for 
• Zero Rate selection * Drops not being detected 

Infusion rate faster than required * Infusion rate 
slower than required . 
Batt. Operation Alarm . 

Infusion end Alarm . 

Drop Detector: Drops are detected by Infra Red 
Emitter & Sensor. 

Each detection is indicated by flash of green LED 


- • 


Ins 


No. C8/ 1391 / 2014/ GMCT. 


10th September 2014 . 


Mechanical Corrosion free 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
item required for the Professor & Head , Paediatric Surgery, 
SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tender should be 
subscribed tender number and addressed to the Principal, 
Government Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3 . 30 p . m . 


Electrical: Microprocessor based circuit with ROM 
based software module ensures precision . 

Mains Powers: 200 volts AC , 50 Hz . 

Battery Power: 12 Volts maintenance free rechargeable 
battery. 

TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 


| Tender No . and Name of Item with Quantity 
85/2014 - Infusion Pump - 2 Nos. 


Cost of tender form (inclusive of VAT) : 


2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


Original - " 420. 


3 . Advance payments conditions will not be 

considered . 


Duplicate — 210. 
Last date and time for sale of tender form 
16 - 10 - 2014, 3.30 p . m . 


Last date and time of receipt of tender 
17 - 10 -2014, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 17 - 10 - 2014 , 3 p. m . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible. 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും - 129 / 2014 
ജനറൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1, 680. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 840. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും 14 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 10 - 2014, 2 .30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 10 - 2014 , 
3 മണി. 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposit ( One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
| 11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

- selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
| 16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of each of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാ 
ത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 4 - 10 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C2 / 3393 (1)/2014/ GMCT. 10th September 2014. 

Sealed limited tenders are invited for the supply of 
the following items required for the Department of 
Orthopaedics, Medical College, Thiruvananthapuram. 
Tender should be subscribed tender numbers and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be had 
from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No. and Name of Item — 129 /2014 — General 
Instruments. 
Cost of tender form (inclusive of Sales Tax ): 

Original - " 1,680. 

Duplicate — 840 . 
Last date and time for sale of tender form 
14-10 -2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
15- 10 - 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender — 15 - 10 -2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 4 - 10 - 2014. No other forms of 
remittance will be accepted . 


GovernmentMedical College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


നമ്പർ സി2 /3391 (1)/ 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 10. 

- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോ 
പീഡിക്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


SPECIFICATIONS 
Orthopaedic General Instruments 


- (2) 
നമ്പർ സി8 /1391( 8)/ 2014 / ജിഎംസിറ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 10 . 
- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 130 / 2014 
പേഷ്യന്റ് വാമർ - 2 എണ്ണം. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 16 - 10 - 2014, 3.30 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2014 , 2. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 10 -2014, 
3 മണി. 


1. Sponge holding forceps 10 " 
2. Towel Clip Backhaus 11 cms 
3. Towel Clip Backhaus 11 cms 
4 . BP Handle # 3 
5. BP Handle # 7 
6 . BP Handle # 3 
7. Scissors, Iris, 4 " straight 
8. Scissors, Mayos, 7" straight 
9. Scissors, Metzenbaum , 7 " straight 
10. Scissors, Metzenbaum , 7" curved 
11. Dissecting Forceps 6 " toothed 
12. Dissecting Forceps 6 " serrated 
13 . Dissecting Forceps 7" toothed 
14. Dissecting Forceps 8 " serrated 
15 . Artery Forceps Mosquito 4" straight 
16 . Artery Forceps Mosquito 4 " curved 
17. Artery Forceps Mosquito 5 " straight 
18 . Artery Forceps Mosquito 5 " curved 
19. Artery Forceps 8 " straight 
20 . Artery Forceps Mosquito 8 " curved 
21. Kocher Forceps 8 " straight 
22 . Right angle Forceps 7 " 
23 . Allis Tissue Forceps 6 " 
24. Allis Tissue Forceps 8 " 
25 . Needle Holder 6 " Crilewood 
26 . Needle Holder 6 " Mayo Hegar 
27. Needle Holder 7 " Crilewood TC 
28. Suctio Tip Frazier # 2 
29. Porbes Malleable with eye 6 " 
30. Mini Langenbeck retractor 
31. Langebeck retractor 25 * 6 
32 . Langenbeck retractor 50 * 22 
33. Lengenbeck retractor 60 * 22 
34. Self retaining Retractor 5" straight 
35 . Self retaining Retractor 8 " curved 
36 . Periosteal elevator Adson Hollow handle 
37 . Plaster Cutting Scissors 
38. MC Donald Dissector 
39. Bone curette double ended medium 8 , 12" 
40 . Bone curette double ended , large 8 , 1/2" 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C8/1391(8)/2014/ GMCT. 10th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head, Paediatric 
Surgery , SAT Hospital, Thiruvananthapuram . Tenders 
should be superscribed tender number and addressed to 
the Principal, Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3 . 30 p . m . 

Tender No. and Name of items— 130 /2014 — Patient 
Warmer - 2 Nos. 


10 
10 


8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original — 420 . 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
16 -10 -2014 , 3 .30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form — 
17 - 10 - 2014 , 2. 30 p. m . 

Opening date and time of tender — 17 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 27-9 -2014 . No other forms of remittance will be 
accepted. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
1. Microprocessor Based . 
2. Unique Temperature Control System . 

High Air Flow . 
Alarm indicator for Over Temperature and Under 
Temperature . 

In built Air Filter. 
6. Should work on 200 -240V ac 50Hz power supply . 
7. IV Pole stand must be supplied along with . 


12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notice . 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 , Kerala - non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7. Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


MMID M18 /6576 (1)/2014 / Blogomigl. 2014 onojQmId 10 . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ അന തേ ഷോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആ വ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
GDIC38 , mojUMMO 100 - 695 011 24 m Meiomu cool08 
എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 


Børelom MMOJO WIWM 033205 C61010 — 131/ 2014 — 
Goog0000m Onomněz.com — 2 20omo. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

croquod 420. 

Coolpado 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
MOQ10— 16 - 10 - 2014, 3.30 am . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 10 - 2014 , 2.30 മണി. 


SPECIFICATION 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 10 - 2014, 
3 മണി. 


1. 
2 . 


Should be compatible with any Anaesthesia machine. 
Should use Sevoflurane as Anaesthetic agent. 


Should have a flow range from 200mL /min 
to 15mL /min . 


Should have a large diameter control dial with fine 
graduations of 0 .2 % between 0 and 1 % and 0 . 5 % 
from 1 % to 8 % . 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അയയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആ യോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C8/ 6576 (1 )/2014/ GMCT. 10th September 2014 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head , 
Anaesthesiology, Government Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
tender number and addressed to the Principal, 
Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. 
Details can be had from this office on working hours 
till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of Item — 131 /2014 — Vaporizer 
Sevoflurane — 2 Nos . 
Cost of tender form (VAT inclusive ): 

Original — 420 . 
Duplicate — 210 . 


Should have clear agent level indication . 
Should have a simple and efficient agent filling 
mechanism to minimize agent leaks while filling . 

Specify the filling mechanism . 
- Should have capacity to store at least 200ml of 

anaesthetic agent. 
Should have tools free design for mounting and 

removing from the manifold . 
9 . Should have non -spill system . 
| 10 . Should be supplied with Sevoflurane anaesthetic 

agent. 
11 . Should have safety certificate from a competent 

authority CE /FDA ( US)/STQC CB certificate /STQCs 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate /test report shall be produced along with 
the technical bid . 


TENDER SCHEDULE 


Last date and time for sale of tender form — 
16-10-2014, 3.30 p . m. 

Last date and time of receipt of tender form — 
17-10 -2014, 2.30 p. m . 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year . 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 , Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (one percentage) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


- Opening date and time of tender - 17- 10 - 2014, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50 ) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Govt. Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala State, 
Pin -695 011 . Money Order should reach this office on or 
before 27- 9 - 2014 . No other forms of remittance will be 
accepted. 


8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed, unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12 . For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender . Tenders 
without samples will not be considered for 

selection. 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 
necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirm 

to the requirements in the tender notice . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
18. More details can be had from this office on 

working time. 


14 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
അ യ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ട തുക ( 50 ) അ ധികമാ യി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യ 

പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽ വിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾവഴി 

ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 27 - 9 - 2014 - നു മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C8 /6576/ 2014/ GMCT. 10th September 2014 . 

Sealed competitive tenders in the prescribed 
Performa are invited for the purchase of the following 
items required for the Professor and Head , 
Anaesthesiology , Government Medical College Hospital 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed , 
tender number and addressed to the Principal, Govt. 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3. 30 p . m . 

Tender No . and Name of item — 132 /2014 — Patient 
Warmer - 2 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original - " 420. 

Duplicate — 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
16 - 10 -2014 , 3.30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
17 -10 -2014, 2.30 p . m . 

- Opening date and time of tender - 17 - 10 - 2014, 
3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge ( 50) 
is sent by way of Money Order in favour of the Principal, 
Govt. Medical College , Thiruvananthapuram , Kerala State , 
Pin - 695 011 , Money Order should reach this office on or 
before 27 -9 - 2014 . No other forms of remittance will be 
accepted . 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
1. Microprocessor Based . 
2 . Unique Temperature Control System . 
3. High Air Flow . 

Alarm indicator for Over Temperature and under 
Temperature . 

In built Air Filter. 
6 . Should work on 200-240V ac 50Hz power supply . 


നമ്പർ സി8 / 6576/ 2014 / ജിഎംസിറ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 10 . - 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ അനസ്തേഷ്യാളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
ആവ ശ്യ മായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങ ൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർ ഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും - 132 / 2014 
പേഷ്യന്റ് വാമർ - 2 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 10 - 2014 , 3. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17- 10 -2014, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -10- 2014 , 
3 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ് . 1/1522/ 2014 . 

2014 സെപ്റ്റംബർ 16. 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്മഞ്ചേരിയിലെ വിവിധ 
വകുപ്പുകളിലേക്ക് താഴെ കൊടുത്ത് വിവിധ സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവെച്ച മത്സരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ന 


Extra accessory offered : IV pole stand 

TENDER SCHEDULE 
1. The period for which the rates to be in firm One 

year. 
2. The rates should be inclusive of all taxes, 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 

concerned. 
3 . Advance payments conditions will not be 

-- considered. 
4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary) neatly typed . 

Manuscripts should be avoided as far as possible . 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala -non Judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in 
favour of the Principal, Govt. Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted or 

submitted without superscription as specified are 

liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials, Samples 
should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

| necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 , Specifications of the items are given in the list. - 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirm to 

the requirements in the tender notice. 
17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representative who 

may present at that time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും വകുപ്പും 
നമ്പർ 

-- ഏകദേശ വിലയും 
എസ്1 / 1522 / 2014 / ജി . എം . സി . എം . - ഗ്ലാസ്സ് വെയർ - 

അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി - 1,30 ,741 
2 എസ്1/ 1525 / 2014 / ജി . എം . സി . എം . - കെമിക്കൽസ് 

അനാട്ടമി - 9,44,130 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ കമനമ്പർ 1- ന് 420 , കമനമ്പർ 2 - ന് 

1, 570 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് " 220, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

- 840. 
തപാൽ വഴി - കമ നമ്പർ 1 - ന് " 47 0 , കമ നമ്പർ 

2 - ന് 1,625. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 1- 10- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 18 - 10 - 2014 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 20- 10 -2014, 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 - 10 - 2014 , 
11. 30 മണി. 

വില നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതി- 31 -5-2015. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0483 2766056). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേല ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മഞ്ചേരി എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര തദവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നികുതികളും 
മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതുമാണ്. കടത്ത്, ഇൻഷ്വറൻസ്, 
കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ 
ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക 
നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. വൈകി ലഭിക്കുന്നതും 
മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപ്രതം, മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ 
എന്നിവ പാലിക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാ സു കൾ മറ്റൊരു 
അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധിയുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


Government Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


No. S1/ 1522 //2014 /GMCM . 16th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited from the manufacturers or authorized dealers for 
the supply of various item to the Various Department, 
Government Medical College , Manjeri as per list attached . 
The tender forms and details can be obtained from the 
Office of the Principal, Government Medical College , 
Manjeri on payment of tender cost. Tender should be 
superscribed with tender number and addressed to the 
Principal, Government Medical College , Manjeri. Belated 
tenders will not be accepted . Each tender should be 
submitted along with an agreement signed and executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % 
of the total cost of items tendered for. Stamp Paper will be 
supplied to the firm outside Kerala on request along with 
the remittance of 150 by Money Order in favour of 
Principal, Govt. Medical College , Manjeri . Specimen copy 
of the tender annexed with the tender form . Rates should 
be quoted in Indian Rupees only . All the taxes applicable 
is to be clearly mentioned . Freight, Insurance , loading, 
unloading, erection and commission charges and 
installation charges should be done by the tenderer. 


Demonstration , if required , should be provided by the 
firm at their on expense . Further details can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Manjeri during working hours. 

SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
3. Warranty : Should be mentioned from the date of 

supply . 
4 . AMC and CAMC : Minimum 5 years. AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5. No advance payment will be made. 


Office of the 
Govt. Medical College , 
Manjeri. 


( Sd .) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


Sl. 
No . 


Tender No., Name of item , Dept. and 

Approximate cost 


(1) 


1 S1 / 1522 / 2014 /GMCM — Glassware for Anatomy, 

Physiology and Biochemistry — 1 ,30 ,741 


2. S1/ 1525 /2014 /GMCM — Chemicals for Biochemistry 

· 9 ,44,130 


Cost of tender form : 


MMID 29 m )4 /7677 / 13. 

2014 (Brown 29. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുള്ളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
29004 /7677 / 2014 22m 1002001 Dom . com . 

M100 [101101 % . 
os . Conoomlong one 1,145. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി 
13 - 10 - 2014 . 


Original — 420 for Sl. No. 1 , 1, 570 for 

Sl. No. 2 . 


Duplicate — 220 for Sl. No. 1 , 840 for 

Sl. No. 2 . 


By post — 470 for Sl . No . 1, 1 , 625 for 

Sl. No. 2 . 


DI 


Osmo Oleşm3 COINOM M00114 - 10 - 2014 . 
OSBØ 000nm ml001— 15 - 10 - 2014 . 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
COQMIM ( 900130 - 2 - 2015 . 


Closing date and time of tender form by post 
1- 10 - 2014 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
18- 10 -2014 , 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 20 - 10 - 2014 , 
11 a . m . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതുംപൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
Qelono - 002Lommš , bolon OB CAIG3X CO CO2o1101, 
CAIS1Conoš. 


Due date and time for opening of tender — 20 - 10 - 2014 , 
11. 30 a . m . 


Date up to which rates are to be firm — 31-5 - 2015 . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
specifications are liable to be rejected without further 
notice. Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tenders will be opened in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives as scheduled . 


No. S4 - 7677/2014 

29th August 2014 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Cleaning items to Medical College Hospital, 
Kozhikode. 

Superscription Tender Number — S4/ 7677/14. 
EMD — 1 % . 

Price of tender (in duplicate ) ST Cash only /Money 
Order — 1, 145. 

Date of closing of sale of tender forms— 13- 10 -2014. 
Date of receipt of tender — 14 - 10 -2014 . 


( 3 ) 


Date of opening of tender — 15- 10 -2014. 
Date upto which rates are to be firms — 30 -2- 2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 


- ( 2) 


നമ്പർ ഇ1/ എച്ച്. ഡി.എസ്സ്./ എം . സി .എച്ച്./1906 /2014. 

| 2014 സെപ്റ്റംബർ 11. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാ ലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ സ് നേഹ സ്പർശം 
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ്സപ്ല 
ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ആശുപ്രതി 
വികസന സൊസൈറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റി നു മുകളിൽ നമ്പർ 
ഇ1/ എച്ച്. ഡി.എസ്സ്./ എം . സി.എച്ച്./ 1906 / 2014 എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,634. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 10 - 2014, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
16 - 10 - 2014, 3 മണി. 


നമ്പർ ഇ1/എച്ച്. ഡി .എസ്സ്./ എം . സി .എച്ച്. 1957 /2014. 

2014 സെപ്റ്റംബർ 11. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
ന്യായവില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഓർത്തോ ഇംപ്ലാൻസ് 
റണ്ണിങ്ങ് കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
സീലുവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ ക്ക് ആശു പ്രതി വിക സ ന സൊസൈറ്റി 
ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

ടെണ്ട ർ അയക്കുന്ന ക വ റി നു മുകളിൽ നമ്പർ 
01/ എച്ച്. ഡി.എസ്സ്./ എം . സി .എച്ച്./ 1957/ 2014 എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാണിച്ചിരിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക - 15 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടറിന്റെ വില ( നികുതി അടക്കം) -- - 2,634 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 10 - 2014, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
16 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 10 - 2014, 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി - 31-12 -2015 . 

ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 17 - 10 - 2014 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 3 - 2015. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


116, 


No . E1 / HDS/ MCH/1906/2014 . | 11th September 2014 . 

Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Consumables to Snehasparsam Dialysis Unit 
at Superspeciality Unit for Medical College Hospital, 
Kozhikode. For details contact during office hours. 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted - El/ HDS/ MCH/ 1906/2014, dated 27-8 - 2014. 

EMD - 1 %. 
Price of tender ( including ST ) — 2,634. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
15- 10 - 2014, 3 p . m . 


No . E1/ HDS/ MCH / 1957 /2014. 11th September 2014. 

Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of Ortho Implants on running contract basis to 
Fair Price Medical Shop . For details contact the Hospital 
Development Society Office during office hours. 

Superscription Tender No. should be specifically 
noted as — E1 /HDS/MCH / 1957 /2014 . 

Approximate Cost — 15 Lakhs. 
EMD - 1 %. 
Price of tender form (Including ST ) — 2,634 . 

Date and time of close of sale of tender form 
15- 10 -2014, 3 p . m . 

Date and time of receipt of tender - 16 -10 - 2014, 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 17 - 10 - 2014 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -12 -2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 


- Date and time of receipt of tender - 16- 10 - 2014, 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender - 17 - 10 - 2014, 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firms— 31- 3 - 2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 


Office of the 
Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Superintendent. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്4 / 8455/ 2014 / എം . സി. സി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 16. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് വെന്റിലേറ്റർ (2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 -2350212). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാത്യ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


2 . ആ വ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 
- വാർഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞെഞ്ഞടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതു മായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ: എസ്4 /8455/ 2014/ എംസിസി 
നെ ഫാ ളജി വകു പ്പിലേക്ക് വെന്റി ലേറ്റർ വിത ര ണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


No . S4/8455/2014/ MCC. 

16th September 2014 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Ventilator (2 Nos . ) to the 
department of Nephrology, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India. 

Tender forms and details can be had from the Office 
of the Principal, Government Medical College, Kozhikode 
during working hours (Phone — 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth " 100 (Rupees One hundred only) and E M D @ 
1 % of quoted price. Stamp Paper will be supplied to the 
firm outside Kerala on request along with the remittance 
of ` 150 ( Rupees One hundred and fifty only ) 
( 100 towared the cost of Stamp Paper and " 50 as 
incidental charge) by Money Order in favour of Principal , 
Govt. Medical College, Kozhikode. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer . 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below , Belated 
tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No. S4 /8455 /2014 /MCC — For 
the supply of Ventilator to the department of Nephrology. 

Estimated cost - 20 ,00 ,000 . 
Cost of tender form — 3 ,150 . 
- By post _ 3 , 200 . 


അടങ്കൽ തുക - 20, 00, 000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 


3,150. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 13 - 10 - 2014. 


ദർ ഘാസ് ഫോം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 20 - 10 - 2014, 3.30 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും-- 21 -10 - 2014, 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 10 - 2014, 
11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മു ള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെ ന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Last date and sale of tender form by post 
13 -10- 2014. 


Last date and time of sale of tender form 
20 -10 - 2014, 3 .30 p . m . 


Last date and time for receipt of tender - 21 - 10 - 2014, 
11 a . m . 


- Date and time for opening of tender - 21 - 10 - 2014, 
11 .30 a. m . 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക ത ( പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Date up to which rates are to be firm — 31 - 3 -2015 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Government Medical College , 
Kozhikode , Kerala , India , Pin -673 008 . 


SPECIAL CONDITIONS 


കമ് 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവും 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏകദേശ ചെലവും 


നമ്പർ 


- 1 


എ 


1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 
2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
3. Warranty - Minimum 2 years. 
4 . AMC and CAMC — Minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate ( to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


- എസ്6 /10973/ 2014/ എംസിസി - മൾട്ടിഡെർമാസ്കോപ്പ് 

(1 എണ്ണം) - ഡെർമറ്റോളജി - : 1, 25, 000 
2 എസ്6 / 10974/ 2014/ എംസിസി - അഡൾട്ട് നാസൽ 

എന്റാസ്കോപ്പ് ഇ .എൻ. ടി . - 1,40,000 
3 എസ് / 10984 / 2014 / എംസിസി - ഓ ഡി യോ മീറ്റർ 

ഫിസിയോളജി - 2,50,000 
- എസ6 / 10987 / 2014/ എംസിസി -ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഹാൻഡ് 
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് - സർജിക്കൽഗാസ്ട്രോഎൻറോളജി 

s 5,50 ,000 
- 5 എസ്6 /10988/ 2014 / എംസിസി - യൂറേട്ടറോസ്കോപ്പ് 

യൂറോളജി - 3,00 ,000 


5 . No advance payment will be made. 


Office of the Government 
Medical College, 
Kozhikode- 8 . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


- 420 , 
" 630 , 


നമ്പർ എസ6/10971/2014 / എം . സി. സി . 


2014 സെപ്റ്റംബർ 19 . 


ഒറിജി നൽ - കമനമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് 

കമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 

ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,155. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- കമനമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് 

ക്രമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 

ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 580. 
തപാൽ വഴി - കമനമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് 

ക്രമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 1,205. 


210, 
- 315, 


" 470, 
- 680, 


കോഴിക്കോട് ഗവ . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് വിവിധ ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദാം ശ ങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് 
ലഭ്യ മാ ണ് ( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ) . 100 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും 
വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % നിരതദവ്യത്തോടുംകൂടി താഴെ 
നൽകി യി രി ക്കുന്ന മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . സംസ്ഥാ ന ത്തിന് പുറത്തുള്ള 
സ്ഥാ പ ന ങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 150 
മണി യോർഡർ സഹിതം പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


ത പാൽവഴി ദർഘാസ് വിൽപ്പനയുടെ അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും- 9 - 10 - 2014, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 -10 - 2014 , 3. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 10 - 2014 , 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 10 - 2014, 
11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 31- 3 - 2015. 


നിബന്ധനകൾ 


Si. 
No. 


Tender No. Name of Items 
Department and Cost (Approx.) 


1. m102200 mlm233 MO DO (MM ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2 . 


- ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോധനയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


1 S6 / 10973 / 2014 /MCC — Multi dermascope with 

computer — Dermatology — 1,25 ,000 
2 S6 / 10974 / 2014 /MCC — Adult Nasal Endoscope 

ENT — 1,40 ,000 
3 S6 / 10984 /2014 /MCC — Audiometer — Physiology 

• 2 ,50 ,000 
4 S6 / 10987 / 2014 /MCC — Laproscopy Hand 

instruments — Surgical Gastrology — 5 ,50 ,000 
5 S6 / 10988 /2014 /MCC — Ureteroscope — Urology 

3,00,000 


3. moms) 21202681310 2 210 .410 mlómino. 

വാർ ഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി, സമഗ വാർഷിക 
@ ZAE3m1 (21303608310 5 Uo40 mldmmwo ) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ട താ ണ് . 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 

ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5 . DMDB Mas Modamoe . 


4 . ona 


Cost of tender form : 
Original — 420 for Sl. Nos . 1 , 2 , 630 for 

Sl. Nos . 3 , 5 and 1,155 for Sl. No. 


No. S6 / 10971 /2014 /MCC . 


19th September 2014 . 


4. 


Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Various items to the various 
Departments of Government Medical College, Kozhikode . 


Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours (Phone 0495 -2350212) on 
patment of tender cost. Tender should be superscribed 
with tender number and specified below . The tender 
should be submitted along with an agreement executed 
in Kerala Stamp Paper worth 100 (Rupees One 
hundred only ) and EMD @ 1 % of quoted price . 
Stamp Paper will be supplied to the firm outside Kerala 
on request along with the remittance of · 150 (Rupees 
One hundred and fifty only ) ( 100 towards the cost of 
Stamp Paper and · 50 as incidental charge) by Money 
Order taken in favour of Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode. Specimen copy of the agreement is annexed 
with the tender form . 


Duplicate — 210 for Sl. Nos. 1, 2 , · 315 for 

Sl. Nos. 3, 5 and 580 Sl. No. 4 . 
By post — 470 for Sl. Nos . 1, 2 , 680 for 

Sl. Nos. 3, 5 and ` 1,205 for Sl. No. 4 . 
Closing date and time of sale of tender form by 
post — 9 - 10 - 2014 , 3 .30 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
16 - 10 -2014 , 3 .30 p . m . 

Due date and time for receipt of tender — 17 - 10 -2014 , 
11 a . m . 

Due date and time for opening of tender 
17 - 10 - 2014 , 11.30 a. m . 


Date up to which rates are to be firm — 31- 3 - 2015. 


SPECIAL CONDITIONS 


Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 


1. The brochure issued by the manufacturer in orginal 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if request. 
3. Warranty : Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years , AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


5 . No advance payment will be made . 


The tender without required Earnest Money 
Deposit , agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 


(2) 
MMD 20m 5 / 10259 /2014 /0900.M1.ml. 2014 omogomið 19. 
-- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോളേജിയേറ്റ് 
ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഉപയോഗിച്ച ഹൈപ്പോസൊല്യൂഷൻ 
(23 D GB000 900 e198 ) M1000 6192m ocelo 
നിർ മ്മാ താ ക ളിൽ നിന്നോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


The tender will be opened as detailed below , Belated 
tenders will not be accepted . 


No . S5 /10259 / 2014/ MCC. 


| 19th September 2014. 


ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് - 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാത്യക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീകത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Sealed and competitive tenders in prescribed form 
are invited from the manufacturers/authorized dealers for 
- the Disposal of used Hyposolution ( Approximate 900 ltrs .) 
from the Collegiate Hospitals , Government Medical 
College, Kozhikode . 

Tender forms and details can be had from the Office 
of the Principal, Government Medical College, Kozhikode 
during working hours (Phone 0495 - 2350212). Tender should 
be superscribed with tender number as specified below . 
The tender should be submitted along with an agreement 
executed in Kerala Stamp Paper worth S 100 and E M D 
@ 1 % of the total cost of the item tendered for Stamp 
Paper will be supplied to the firm outside Kerala on 
request along with the remittance of ` 150 by Money 
Order in favour of Principal, Govt. Medical College , 
Kozhikode. Specimen copy of the tender annexed with the 
tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , Loading , Unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees. 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tender will be opened as detailed below . Belated 
tenders will not be accepted . 

| Superscription _ Tender No. S5/10259 /2014/ MCC for 
the Disposal of used Hyposolution to the Collegiate 
Hospital. 

Estimated cost - 2 ,25,000 . 
Cost of tender form — 525 . 

- By post - " 575 . 

Last date and time of sale of tender form by post 
8 - 10 - 2014, 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
14-10 - 2014, 3 .30 p . m . 

| Due date and time for receipt of tender - 15 -10 - 2014, 
11 a . m . 


മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്5 / 10259 / 2014 / 
എംസിസി - കോളേജിയേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ ഉപയോഗിച്ച 
ഹൈപ്പോസൊല്യൂഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 


അടങ്കൽ തുക - 


2, 25,000 . 


നിരതദ്രവ്യം- 2,250 ( ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % ). 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : * 525 . 


തപാൽ വഴി- 


575. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 8- 10 -2014, 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 14 -10 - 2014, 3.30 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 10 -2014, 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 10 - 2014, 
11.30 മണി. 


Date and time for opening of tender — 15 - 10 - 2014 , 
| 11 .30 a . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മുള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


Date up to which the rates are to be firm — 31 - 3 -2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode . 


നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3- 2015. 


SPECIAL CONDITIONS 


- ഒരു ലിറ്റർ ഹൈപ്പോസോല്യൂഷൻസ് എത്ര രൂപ നിരക്ക് 
എന്ന് പ്രത്യേകം കാണിച്ചിരിക്കണം. നിയമപ്രകാരമുള്ള വിൽപ്പന 
നികുതി ശേഖരിക്കുന്ന സൊല ഷന്റെ പണ മ ട 

യ്ക്കുന്ന 
സമയത്ത് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നടപടികൾ 
തള്ളി ക്ക ള യാനോ ദീർഘിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം 
പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക 
വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടെണ്ടറായിരിക്കും അംഗീകരിക്കുന്നത്. 
വൈകികിട്ടുന്നതോ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി കരാറിൽ 
ഒപ്പുവയ്ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 2 വർഷമായിരിക്കും. 


Office of the Government 
Medical College , 
Kozhikode - 8 . 


| ( Sd .) 
Principal. 


